Schür mein Feuer 


Du weißt, es würde wahr nicht sein, du weißt, ich wär dann wohl ein Lügner, 


wenn ich wollt‘ dir reden ein, Girl, wir können kommen nicht viel höher. 


Komm schon, Baby, schür mein Feuer, komm schon, Baby, schür mein Feuer, 


versetz die Nacht für uns in Feuer. 


Die Zeit des Zögerns ist gelaufen, die Zeit auch, sich im Sumpf zu sühl'n, 


versuch's jetzt, wir könn‘ nur verlier'n, und unsre Liebe wird ein Scheiterhaufen. 


Komm schon, Baby, schür mein Feuer, komm schon, Baby, schür mein Feuer, 


versetz die Nacht für uns in Feuer, ja. 


Die Zeit des Zögerns ist gelaufen, die Zeit auch, sich im Sumpf zu sühl'n, 


versuch's jetzt, wir könn‘ nur verlier'n, und unsre Liebe wird ein Scheiterhaufen. 


Komm schon, Baby, schür mein Feuer, komm schon, Baby, schür mein Feuer, 


versetz die Nacht für uns in Feuer, ja. 


Du weißt, es würde wahr nicht sein, du weißt, ich wär dann wohl ein Lügner, 


wenn ich wollt‘ dir reden ein, Girl, wir können kommen nicht viel höher. 


Komm schon, Baby, schür mein Feuer, komm schon, Baby, schür mein Feuer, 
versetz die Nacht für uns in Feuer, versetz die Nacht für uns in Feuer, 


versetz die Nacht für uns in Feuer, versetz die Nacht für uns in Feuer. 
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